136                                           I-  Die Gase.
Bei der Verdichtung ist dieselbe Warmemenge
zu   entziehen.    Der   Entropieunterschied   fiir   die   zwei Zustande A'
T und B' ist wegen log —- = 0
oder mit —- = -
P
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Hiermit wird
P oder mit pv =POVO — RT
Fig- 46.                     wie Schon in Abschn. 23 abgeleitet.
2.   Die adiabatische Zustandsandcrung.    (Fig. 47.) Fiir diese gilt (Abschn. 24) dQ = Q, daher ist wegen
S — S0 — 0    oder    S= konet.
auch somit
Wahrend des Verlaufes dieser Zustandsanderung anclert sich also die Entropie nicht, sie wird deshalb auch als isentropisch bezeichnet (von gleichbleibender Entropie).
Im Entropie-Temperatur-Diagramm wird sie durch eine zur T-Achse parallele Gerade dargestellt. Diese ist die Abbildung der adia-batischen Druck-Volumenkurve irn Arbeits-diagramm. Sie zeigt die Abnahme bzw. Zu~ nahme der Temperatur bei adiabatischer Aus-dehnung bzw. Verdichtung. Gemafi der Glei-chung der Gasentropie dT
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Fig. 47.
ist mit dS =
ART dv
c       v '
1st  also   dv  positiv (Ausdehnung), so wircl dT negativ (Ab-t in Frage, weil solche Gleichungen nur annahernd und in begrenzten Gebieten bekannt sind. In Wirklichkeit ist allerdings der Entrogiebegriff auf Korper jeder Art und in alien Zustandsgebieten anwendbar, ahnlich wie der Energiebegriff. Aber um dies darzutun, bedarf es der Kennfcnis einer neuen, allgemeinen Eigenschaft der Warme, deren Ausdruck der sogenannte II. Hauptsatz der mechanischen Warme-theorie ist (Abschn. 41 u. 43). Fur die Gase ist somit der letztere Satz bereits in dem Gasgesetz pv = ET enthalten, ohne daB dies von vornherein ersichtlich ware.
